LEGENDA 


SUSTENTAÇÃO Focos 

o Coluna 101 *— — Foco de Pedestre com Botoeira 

. Coluna 128 —» — Foco de Pedestre sem Botoeira 

» Coluna 128 + Extensora —+ Foco Veicular Pisc. 200 x 200mm 

q no SR Foco Veicular 200 x 200 x 200) 

e coluna 128 +Braço Projetado EE Cau arcaica 

+ Coluna 128 + Braço Projetado + Extensora tt Foco Veicular com Antep. 200 x 200 x 200mm 

Controlador Eletrônico 8 Fases ape FERRO CxCiaMa2O0 DO 

Ea] Controlador Eletrônico 8 Fases 
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TODISo CRUZAMENTO FOLHA 
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